COMUNE DI AMATRICE 

(Provincia di Rieti) 


Ordinanza N. 6 del 25.08.2016 
Prot. Generale n. 13 del 25.08.2016 

IL SINDACO 

CONSIDERATA la forte scossa di terremoto che nella notte del 24 agosto 2016 alle ore 03,36 ha colpito la 
zona del reatino ed in particolare il Comune di Amatrice; 

CONSIDERATO che nelle giornate successive del 24 agosto 2016 il Comune di Amatrice è stato 
ulteriormente colpito da successive scosse di forte intensità; 

RICHIAMATA l’ordinanza n.l del 24.08.2016 di delimitazione della “Zona Rossa”; 

ATTESO che sono in atto i sopralluoghi ai fabbricati posti all’interno della Zona Rossa con l’obiettivo di 
addivenire al ridimensionamento della perimetrazione della stessa e all’apertura della viabilità attualmente 
inutilizzabile; 

CONSIDERATA la necessità e l’urgenza di provvedere all’immediata riapertura della viabilità esistente/alla 
creazione di passaggi per il transito dei mezzi di soccorso e l'incolumità dei soccorritori; 

DATO ATTO che il fabbricato censito al NCEU al Fg. 59 Mapp. 223 e 222 parte è stato fortemente 
danneggiato dal sisma che ne ha causato il crollo parziale 

DATO ATTO altresì che lo stesso fabbricato è inserito all’interno della via di accesso principale 
prospiciente Corso Umberto I e Via dei Tiratori, costituendo impedimento all’apertura della viabilità pubblica 
e al passaggio dei mezzi di soccorso; 

- - >** ' 

APPURATO che il fabbricato sopra citato è di proprietà del Sig. Palaferri Umberto, per la particella 223, 
nato a Canzano (TE) il 19.12.1940 e del Sig. Tursini Marcello, per la particella 222, nato in Amatrice (RJ) il 
11.07.1939; 

DATO ATTO, altresì, che il detto fabbricato non risulta vincolato da parte della Soprintendenza alla tutela 
dei beni architettonici aventi valenza culturale ed architettonica; 

CONSIDERATO 1’aggravarsi della minaccia di crollo sulla pubblica via; 

VISTO l’art. 50 e 54 del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 n. 267; 

VISTO l’art. 15 della Legge n. 225/1992; 

RICONOSCIUTA l’urgente necessità di provvedere a tutela della pubblica incolumità; 

ORDINA 

1 . La demolizione del fabbricato sopra descritto censito al NCU al Fg. 59 mapp. 223 e 222 parte, da parte 
dei Vigili del Fuoco senza oneri a carico della proprietà, al fine di assicurare la tutela della pubblica 
incolumità e la riapertura della viabilità; 

2. che la proprietà sotto la propria responsabilità provveda a comunicare i contenuti della presente ordinanza 
agli eventuali occupanti a qualunque titolo dei locali facenti parte dei fabbricati oggetto della presente 
ordinanza; 

3. che copia della presente ordinanza sia notificata e trasmessa: 

• ai Vigili del Fuoco posti a presidio dell’area rossa presenti al C.O.C.; 

• al Comando di P.M. del Comune di Amatrice; 

• alla Prefettura di Rieti; 
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ciascuno per le proprie competenze. 

La presente comunicazione è da intendersi quale avvio del procedimento amministrativo ai sensi dell art. 7 
della L 241/1991 ss.mm. 

v a. erte che, in caso di inottemperanza, verranno adottati tutti i provvedimenti previsti dalla legge, senza 
idizio per l’azione penale. 

- es^onsabile del mero procedimento amministrativo è il Geom. Danilo Salvetta, in qualità di responsabile 
cei Servizio Lavori Pubblici. 

La violazione della presente ordinanza costituisce reato ai sensi dell’art. 650 del C.P.. 

Contro la presente Ordinanza è ammissibile: 

- ricorso al T.A.R. della Regione Lazio entro 60 gg.; 

ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg tutti decorrenti dalla d ata di notificazione o 
della piena conoscenza del presente provvedimento. 


DISPONE 

• Di notificare la presente ordinanza ai Sig. Palaferri Umberto e Tursini Marcello, come sopra 
generalizzati, in qualità di proprietari dell’immobile de quo. 


Amatrice lì 25.08.2016 
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